Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية جه 


وزارة الداخلية 1 
المديرية العامة لكلية ا 
الملك فهد الأمنية , 


كنية الماك مسر الأملية 
م ا ل 


(شهادة) 
يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن المتدربة / ملاك سعيد محمد القحطاني هوية وطنية رقم( ا5050/85١١١)‏ 
قد اجتازت يرنامج (إعداد مدربات الرماية) 


والذي عقد خلال الفترة من كلا ۱ ا ۱/۱۷ ار" اھ 


والله الموفق » » 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني ج 


سب روخ 22 


د.سطام بن مبدالعزيز الفارس 


مدير عام 1 ال مغية 
اللواء/ 
لرحمن الدعيج 


رؤية ا 


أي كشط لو تعديل في الشهادة يلفيها 


(شهادة) 
يشهد معهد التدريب النستاتي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن المتدرية / ملاك سعيد محمد القحطاني هوية وطنية رقم( ٠١١١۹١۸۹4۷‏ ) 

قد اجتازت برنامج (مهارات التطوع في المجال الأمني) 
والذي عقد خلال الفترة من هركر؛ 545١م‏ إلى ۹ه 


والله الموفق ٠٠‏ 


د. علسي بن طبدالرحمن الدصيج 


